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Ontvangen sloopmelding Kronenland 1113, Wijchen 

De onderstaande sloopmelding is door het college van burgemeester en wethouders van Wijchen op 
genoemde datum ontvangen: 

Kronenland 1113, 6605 RM Wijchen, het slopen van de asbestplaten, 21 oktober 2015. 

Er kan geen bezwaar noch beroep worden ingesteld tegen de ontvangen sloopmelding. 
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